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LEOPOLD HAIGENWELDER 


c. K. Dyrektor archiwum akt grodzkich 


przeżywszy lat 58, opatrzony $$. Sakramentami zmarł w dniu 19 Pa- 
¿dziernika 1866 r. 
Zaprasza się Szanowna Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu 


pod L. 386/570 przy ulicy Szpitalnej w dniu 21 Października 1866 r. o godzi- 
nie 4 po południu odbyć się mające. 


